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Autoriq teises ir prekiq 
zenklai 

© Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 2005. 
Siame dokumente pateikta 
informacija gali buti keiciama be 
jspejimo. AtkOrimas, perdirbimas arba 
vertimas be isankstinio rasytinio 
sutikimo draudziamas, isskyrus tuos 
atvejus, kuriuos numato autorinteisin 
[statymai. 

Pastaba 

Vieninteles HP gaminin ir paslaugn 
garantijos isdestytos specialiame 
garantijos pareiskime, kurj gaunate 
kartu su tokiais gaminiais ir 
paslaugomis. Jokios cia pateiktos 
informacijos negalima interpretuoti 
kaip papildomos garantijos. HP 
neatsako uz siame leidinyje esancias 
technines ar redagavimo klaidas arba 
praleistas vietas. 
..Hewlett-Packard Development 
Company, LP." neatsako uz 
atsitiktinius ar desningus nuostolius, 
susijusius su siuo dokumentu arba del 
jo susidariusius, ir jame aprasomos 
programmes medziagos pateikimo, 
veikimo ar naudojimo. 

Prekiq zenklai 

HP, HP logotipas ir „Photosmart" yra 
..Hewlett-Packard Development 
Company, L.P." nuosavybe. 
..Secure Digital" logotipas yra „SD 
Association" prekes zenklas. 
..Microsoft" ir ..Windows" yra 
registruotieji ..Microsoft Corporation" 
prekin zenklai. 

„Mac", „Mac" logotipas ir ..Macintosh" 
yra registruotieji „Apple Computer, 
Inc." prekin zenklai. 
..Bluetooth" zodinis zenklas ir logotipai 
yra ..Bluetooth SIG, Inc." nuosavybe, 
siuos zenklus bendrove ..Hewlett- 
Packard" naudoja pagal licencija^ 
..PictBridge" ir ..PictBridge" yra 
..Camera & Imaging Products 
Association" (CIPA) prekin zenklai. 
Kiti zenklai ir gaminiai yra jn 
atitinkamn savininku. prekin zenklai 
arba registruotieji prekin zenklai. 
Spausdintuve jrengta programme 
jranga is dalies pagrjsta 
nepriklausomos JPEG grupes darbu. 
Kai kuriu_ siame dokumente 
pateikiamn nuotraukn autorin teises 
priklauso pirmiesiems jn savininkams. 



Normatyvinis modelio 
identifikacijos Nr. 
VCVRA-0501 

Kad gaminj butn galima atpazinti 
pagal normatyvus, jis pazymetas 
normatyviniu modelio numeriu. 
Normatyvinis jusn gaminio modelio 
numeris yra VCVRA-0501 . 
Nepainiokite sio numerio su prekes 
pavadinimu (nesiojamoji fotostudija 
„HP PhotoSmart 420 series") arba 
gaminio numeriu (Q6366A). 

Informacija apie sauga. 

Kad isvengtumete galimo suzeidimo 
del gaisro ar elektros smugio, 
naudodamiesi siuo gaminiu butinai 
paisykite elementarin atsargumo 
priemonin- 

APerspejimas Kad 
isvengtumete gaisro arba 
elektros smugio pavojaus, 
saugokite sj gaminj nuo 
lietaus ir dregmes. 

• Atidziai perskaitykite 
spausdintuvo pakuoteje 
pateikiamas sarankos 
instrukcijas. 

• [renginj junkite tik j jzeminta^ 
kistukinj elektros tinklo lizda^. Jei 
nezinote, ar elektros lizdas 
jzemintas, pasiteiraukite 
kvalifikuoto elektriko. 

• Laikykites visn perspejimn ir 
nurodymn, esancinant gaminio. 

• Pries valydami sj gaminj 
isjunkite is elektros lizdo. 

• Nestatykite ir nenaudokite sio 
gaminio prie vandens arba kai 
patys esate suslape. 

• Tinkamai pastatykite gaminj ant 
tvirto pavirsiaus. 

• Naudokite tik sarase minima^ 
maitinimo adapterj. 

• Pastatykite gaminj saugioje 
vietoje, kad niekas negaletn 
uzlipti ant maitinimo laido, uz jo 
uzkliuti ar jjpazeisti. 

• Jei gaminys normaliai neveikia, 
informacijos, kaip salinti 
gedimus, ieskokite ekrane 
pateikiamame spausdintuvo 
zinyne. 

• Viduje nera dalin, kurintechnin? 
prieziurq galetn atlikti vartotojas. 
Technin§ apziura^ turi atlikti tik 
kvalifikuoti sios srities 
specialistai. 



• Naudokite gerai vedinamoje 
patalpoje. 

Pareiskimas del 
aplinkosaugos 

Kompanija ..Hewlett-Packard" 
jsipareigoja gaminti aukstos kokybes 
gaminius atsizvelgdama j 
aplinkosaugos reikalavimus. 

Aplinkosauga 

Sis spausdintuvas turi keletq 
konstrukcininypatumn, mazinancin 
neigiama. poveikj aplinkai. Daugiau 
informacijos apie tai ieskokite HP 
interneto svetaineje www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/, 
kur pateikiami jsipareigojimai del 
aplinkosaugos. 

Ozono issiskyrimas 

Sis gaminys neisskiria pastebimn 
ozono dujn (0 3 ). 

Popieriaus naudojimas 

Su siuo gaminiu galima naudoti pagal 
standarta.DIN 19309 perdirbta^ 
popierin- 

Plastikines dalys 

Sunkesnes kaip 24 gramn (0,88 
uncijos) plastikines dalys pazymetos 
pagal tarptautinius standartus, todel, 
pasibaigus spausdintuvo 
eksploatacijos laikotarpiui, plastikines 
dalis lengviau identifikuoti ir perdirbti. 

Medziagn saugos duomenq lapai 

Medziagn saugos duomenn lapus 
(MSDS) galite rasti HP interneto 
svetaineje www.hp.com/go/msds. 
Vartotojai, neturintys prieigos prie 
interneto, turetn susisiekti su vartotojn 
aptarnavimo centru. 

Perdirbimo programa 

HP daugelyje salin siulo vis daugiau 
gaminin grazinimo ir perdirbimo 
programn, taip pat bendradarbiauja 
su viso pasaulio partneriais is 
didziausin elektronikos gaminin 
perdirbimo centrn. Perparduodama 
kai kuriuos populiariausius savo 
gaminius HP taip pat taupo isteklius. 
Sio HP gaminio lydmetalyje yra svino, 
todel pasibaigus gaminio 
eksploatavimo laikotarpiui sj 
komponenta^ reikia tinkamai perdirbti. 

Europos Sajungoje vartotojn namn 
ukiq jrangos atliekn salinimas 




Toks simbolis ant gaminio arba jo 
pakuotes reiskia, kad sio gaminio 
ismesti kartu su kitomis namq ukio 
atliekomis negalima. Uzuot ismet§ 
privalote [rangos atliekas priduoti [ 
specialu tokiu_ atliekq surinkimo 
punkta^ kur elektros ar elektronikos 
irangos atliekos bus reikiamai 
perdirbtos. Atskirai surenkant ir 
perdirbant [rangos atliekas taupomi 
gamtos istekliai ir uztikrinama, kad 
[rangos atliekos bus perdirbamos taip, 
kad nekenktu_zmoniiisveikatai ir 
aplinkai. Jei reikia daugiau 
informacijos apie punktus, [ kuriuos 
galite priduoti [rangos atliekas 
perdirbti, susisiekite su miesto 
savivaldybe, namq ukio atliekq 
tvarkymo tarnyba ar parduotuve, 
kurioje pirkote gamin[. 
Daugiau bendrosios informacijos apie 
HP gaminin surinkimq ir perdirbima. 
ieskokite tinklalapyje www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



1 Sveiki 



Dekojame, kad [sigijote nesiojamaja. fotostudija. „HP Photosmart 420 series". 
Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart" yra naujoviskas kameros irspausdintuvo 
derinys viename lengvai valdomame [taise. 

rHiv> Pastaba Siame vadove nuorodos [spausdintuva.reiskia nesiojamosios 
\~&\ fotostudijos dal[ be kameros. 



Pradeti dirbti su nauja nesiojamaja fotostudija „HP Photosmart" visai paprasta. Visa, 
ka_turite padaryti: 

• ispakuoti ir surinkti, 

• padaryti pirmaja. nuotrauka., 

• Paspausti Print (spausdinti) 



Kaip ispakuoti ir surinkti 

Pries pradedami fotografuoti ir spausdinti nuotraukas turite nesiojamaja. fotostudija. 
„HP Photosmart" ispakuoti iratlikti kelis paprastus sarankos veiksmus. 



Ispakuokite nesiojamaja^ fotostudija „HP Photosmart": 

1 . Nuo spausdintuvo pakuotes nupleskite juosta. ir isimkite kartoninius pakavimo 
[deklus. 

2. Apziurekite dezes turin[. Salyse / regionuose turinys gali skirtis. Patikrinkite 
pakuotes turin[. 

- Spausdintuvas „HP Photosmart 420 series" 

- nesiojamosios M serijos fotostudijos „HP Photosmart" skaitmenine kamera, 
du [kraunamieji NiMH AA akumuliatoriai ir rieso dirzelis 

- „HP Photosmart" programines [rangos CD 

- „HP Photosmart" vartotojo vadovo CD 

- spausdintuvo nuotolinio valdymo pultas ir akumuliatorius 

- dokumentacija 

- popieriaus pavyzdziu_ rinkinys, kartotekos korteliu_ komplektas ir laikmenu_ 
krepsys (laikmenu_ krepsys tiekiamas ne visose salyse / regionuose) 

- HP trispalvio rasalo spausdinimo kasete 

- garso ir vaizdo kabelis 



Darbo pradzia 
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- USB kabelis (specialus trumpas kameros ir spausdintuvo kabelis) 

- maitinimo adapteris 




Pritvirtinkite rieso dirzelj ir [dekite akumuliatorin 

1 . Rieso dirzel[ pritvirtinkite prie kameros sono taip, kaip parodyta. 

2. Atidarykite akumuliatoriaus/atminties korteles skyriaus dangtel[, esant[ kameros 
sone, - pastumkite dangtel[ kameros apacios link. 

3. [ kamera. [dekite du kraunamuosius NiMH AA akumuliatorius taip, kaip parodyta. 

4. Akumuliatoriaus/atminties korteles skyriaus dangtel[ uzdarykite - paspauskite ir 
stumkite kameros virsaus link, kol dangtelis uzsifiksuos. 

Kaip prijungti maitinimo laida^ 

1 . Prijunkite maitinimo laida. prie uzpakalines spausdintuvo dalies ir veikiancio 
elektros lizdo. 

2. Atverkite isvesties dekla_. 

3. Paspauskite spausdintuvo jungimo mygtuka_. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 




Prijunkite kamera^ ir [kraukite akumuliatoriq: 

1 . Atverkite kameros prijungimo lizdo dangtel[. 

2. Jei kamera jjungta - isjunkite. 

3. Kamera., atsukta. uzpakaline dalimi [ save, dekite taip, kad prijungimo lizdo jungtis, 
esanti kameros apacioje, atitiktujungties zyma^ esant[spausdintuvo virsuje. 
Netrukus [sijungs kameros ekranas. Iskvietos kameros ekrane ragina nustatyti 
kalba., regiona., datajr laika.. Daugiau informacijos ieskokite „Kaip kamerai 
nustatyti kalba. ir regiona." ir „Kaip kamerai nustatyti data, ir laika.". 

Kai nustatote kalba., regiona., data, ir laika., bliksintis kameros maitinimo indikatorius 
pranesa, kad [kraunami akumuliatoriai. [krova gali trukti iki 20 valandq. Akumuliatorius 
[krovus iki galo indikatorius uzgesta. Pries pradedant naudotis kamera akumuliatoriai 
turi buti [krauti iki galo. Daugiau informacijos apie akumuliatoriu. naudojima. ir [krova. 
ieskokite Kameros vartotojo vadove, kuris elektroniniu formatu pateikiamas 
„HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 

Kaip kamerai nustatyti kalba^ ir regiona. 

rHir^ Pastaba Pagal kalbos ir regiono nuostatas bus nustatytas numatytasis datos 
formatas ir vaizdo signalo, pagal kur[ nuotraukos bus rodomos per televizoriu., 
formatas. Jei kamerajungiate pirma. karta., busite paragintas nustatyti kalbajr 
regiona.. 

1 . Spauskite spausdintuvo mygtukus £ t arba ^ ^ - taip galesite slinkti per sa.raso 
kalbas, kol pazymesite savo kalba.. 

2. Kad issirinktumete pazymeta. kalba., paspauskite spausdintuvo mygtuka.OK 
(gerai). 

Dabar busite paraginti nustatyti regiona.. 
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3. Spauskite spausdintuvo mygtukus if - taip galesite slinkti per saraso salis / 
regionus, kol pazymesite savo region^. 

4. Kad issirinktumete pazymeta_regiona_, paspauskite spausdintuvo mygtuka_OK 
(gerai). 

Dabar busite paraginti nustatyti datajr laika.. 
Kaip kamerai nustatyti data^ ir laika^ 

1. Pirmasis isskirtas punktas - tai datos ir laiko formatas. Jei norite datos ir laiko 
formata.pakeisti, spauskite spausdintuvo mygtukus if, kol isrinksite reikiama. 
format^. Jeigu datos ir laiko formatas jums tinka, paspauskite mygtuka.^- ir 
pereisite prie [vesties Date (data). 

2. Spausdintuvo mygtukais i t pakoreguokite pazymetos isrankos vert§. 

3. Prie kitu_ isranku_ galite pereiti spausdami mygtukus 4j 

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus tol, kol tiksliai nustatysite data, ir laika_. 

5. [ved§ tikslias datos ir laiko vertes paspauskite spausdintuvo mygtuka_OK (gerai). 
Atsivers patvirtinimo langas, raginantis patvirtinti, kad data ir laikas nustatytas 
tiksliai. Paspauskite spausdintuvo mygtuka_OK (gerai), kad isrinktumete Yes (taip). 

7? 




[ nuotolinio valdymo pulta^ [dekite akumuliatoriq 

1 . Atidarykite valdymo pulto apacioje esant[ akumuliatoriaus skyriaus dangtel[ 
paslinkdami j[ valdymo pulto apatines dalies link. 

2. [dekite akumuliatoriu_ [ skyriu_ taip, kaip parodyta. Akumuliatoriaus dalis, pazymeta 
pliuso zenklu, turi buti nukreipta [ virsq. 

3. Uzdarykite valdymo pulto akumuliatoriaus skyrelio dangtel[ stumdami, kol 
uzsifiksuos. 

Daugiau informacijos apie akumuliatoriu_naudojima_irtvarkymaJeskokite 
Spausdintuvo vartotojo vadove, elektroniniu formatu pateikiamame „HP PhotoSmart" 
vartotojo vadovo CD. 

Kai kameros akumuliatorius [sikraus, parengiamieji darbai bus baigti, ir galesite 
pradeti fotografuoti. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



[dekite popieriaus: 

i-h*w> Pastaba Paveikslelyje spausdintuvas vaizduojamas be kameros, kad butu_ 
\~&\ aiskiau matomas [vesties deklas. Popieriaus galima [deti ir nenuemus kameros 
nuo spausdintuvo. 

1. Atidarykite isvesties dekla_. [vesties deklas atidaromas automatiskai. 

2. [renkite spausdinimo kaset§ ir, rengdamiesi spausdinti islygiavimo puslap[, [ 
[vesties dekla_ [dekite vienajs komplekte esanciu_ kartotekos korteliu_. 

3. Sureguliuokite popieriaus plocio kreiptuva_taip, kad jis priglustu_ prie kartotekos 
korteles, bet jos nesulenktq. 

Kad pasiektumete geriausiu_ spausdinimo rezultatu_, rinkites aukstos kokybes HP 



nuotrauku_ popieriu_. 


Spausdinimo uzduotis 


Tinkamas popierius 


Aukstos kokybes patvarios padidintos 
nuotraukos, paso nuotraukos ir 
laminuotinos nuotraukos 


Nuotrauku_ popierius „HP Premium Plus" 


Nuotraukos, nuskaitytos vidutines ir 
aukstos skyros skaitytuvais ir 
nufotografuotos skaitmeninemis 
kameromis 


Nuotrauku_ popierius „HP Premium" 


Paprasti ir darbui skirti spaudiniai 


HP nuotrauku_ popierius 
Nuotrauku_ popierius „HP Everyday" 



Daugiau informacijos apie popieriu_ ieskokite Spausdintuvo vartotojo vadove, 
elektroniniu formatu pateikiamame „HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 
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[dekite spausdinimo kaset$: 

1. Is pakuotes isimkite HP trispalvio rasalo spausdinimo kaset§. 

2. Uz rausvo galiuko truktelekite persvieciama. juostel§ ir nupleskite ja_ nuo 
spausdinimo kasetes. 

AJspejimas Nelieskite ir neimkite vario spalvos kontaktu_ ar rasalo 
purkstukq. 

3. Jei reikia, atidarykite isvesties dekla_, o paskui - prieigos prie spausdinimo 
kasetes dureles. 

4. [dekite HP trispalvio rasalo spausdinimo kaset§ [spausdinimo kasetes lizda_taip, 
kad kasetes etikete butu_ nukreipta [ virsu_, vario spalvos kontaktai - [ 
spausdintuvo vidu_, o rasalo purkstukai - zemyn. 

5. Spauskite spausdintuvo kaset§ [ lizda_, kol kasete uzsifiksuos. 

6. Uzdarykite dureles, per kurias pasiekiamos spausdinimo kasetes. 

7. Paspauskite spausdintuvo mygtuka. OK (gerai) ir isspausdinkite islygiavimo 
puslap[. 



Naudokite geriausi^ spausdinimo kaset§ 



Spausdinimo uzduotis 


Spausdinimo kasete, kuria^ reiketq 
[deti [ kasetes lizda^ 


Spalvoti spaudiniai 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 


Nespalvoti spaudiniai 


HP „Gray Photo" 


Rudi arba retro stiliaus spaudiniai 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 


Tekstas ir spalvoti breziniai 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 



Daugiau informacijos apie spausdinimo kasetes ieskokite Spausdintuvo vartotojo 
vadove, elektroniniu formatu pateikiamame „HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" 



Kaip [rengti spausdintuvo programing [ranga^ („Windows") 



Pastaba Svarbu! Kol nebusite paraginti, nejunkite pridedamo USB kabelio. 
„HP Photosmart" programing [ranga_galite [rengti kraunantis akumuliatoriams. 



1 . [ kompiuter[ [dekite „HP Photosmart" programmes [rangos CD. 

2. [rengimo darba_ pradekite vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis. Jei 
instrukcijos nerodomos, naudodamiesi programa ..Windows Explorer" 
kompaktiniame diske raskite rinkmena_setup.exe irdu kartus [vest[ spustelekite. 

3. Kai busite paraginti, pasirinkite [rengimo tipaj Full (visas) arba Express (skubusis). 

i-Wj^ Pastaba Jei norite naudotis kameros funkcija „HP Instant Share" 

\~&\ (sparcioji paskirsta), turite [rengti visa_ programines [rangos versija^. Skubus 

[rengimas yra vienintele parinktis, jei dirbama su ..Windows 98" ir „Me" 

operacinems sistemoms. 

4. Kai busite paraginti, pridedamu USB kabeliu prijunkite spausdintuva_prie 
kompiuterio. Per kelias minutes atsiras rysys, ir rinkmenos bus nukopijuotos [ 
kompiuter[ (jei sistemos senesnes, gali uztrukti ilgiau). 

5. Atsiverus sveikinimo puslapiui spustelekite [vest[ Print a demo page (spausdinti 
demonstracin[ puslap[). 

Kaip [rengti spausdintuvo programing [rangaJ„Mac" operacine sistema) 

1. USB kabeliu prijunkite spausdintuva_prie kompiuterio. 

2. [ kompiuter[ [dekite „HP Photosmart" programines [rangos CD. 

3. Du kartus paspauskite „HP Photosmart" CD piktograma_, esancia_darbalaukyje. 

4. Du kartus spustelekite „HP Photosmart" [rengimo piktograma_. Vadovaukites 
ekrane pateikiamomis instrukcijomis. 

5. Atsiradus HP pagalbinei sarankos programai, spustelekite Next (kitas). 

6. Jei spausdintuvo automatiskai nerandama, spustelekite [vest[ Rescan USB (vel 
ieskoti USB). 

7. Kai [taisu_ sa^rase pasirodys jusu_ [taiso pavadinimas, spustelekite Next (kitas). 

8. Spustelekite Finish (baigti). 

9. Atsiverus sveikinimo langui spustelekite Done (baigta). Narsykleje atveriamas 
HP registravimo puslapis. 



Nesiojamaja fotostudija „HP Photosmart" padaryti nuotraukajabai paprasta: tereikia 
pasirinkti vaizda_ ir nuspausti mygtuka_. Pries fotografuodami patikrinkite, ar kameros 
akumuliatoriai visiskai [krauti. 




Padarykite savo pirmajq nuotrauka^ 




Greitas parengimas darbui su nesiojamaja fotostudija „HP Photosmart 420 series" 
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1 skyrius 



Fotografavimas 

1 . [jung§ kamera. vaizdo ieskikliu nusitaikykite [ fotografuojama. objekta.. 

2. Tvirtai laikykite kamera. abiem rankomis ir nuspauskite jos virsuje esant[ uzrakto 
mygtuka.. Kamera ismatuos ir uzfiksuos zidinio nuotol[ ir ekspozicija.. Uzfiksavus 
zidinio nuotol[ taikiklio skliausteliai vaizdo ekrane bus ryskiai zali. 

3. Kad nufotografuotumete, uzrakto mygtuka. nuspauskite iki galo. Nufotografavus 
kamera pypteli, o jos ekrane kelias sekundes rodoma nuotrauka. 

4. Jei pageidaujate fotografuoti toliau, kartokite 1-3 veiksmus. 

5. Kad perziuretumete nufotografuotas nuotraukas, paspauskite perziuros 
mygtuka.. Kameros ekrane rodoma paskiausiai nufotografuota arba paskiausiai 
perziureta nuotrauka. Spausdami mygtukus -4 p- galite slinkti per nuotraukas. 

\ ■ / Patarimas Kad nesieikvotu_ akumuliatorius, perziurej§ nuotraukas dar karta. 
~\f~ spustelekite perziuros mygtuka.- taip isjungsite kameros ekrana_. 

Daugiau informacijos ieskokite Spausdintuvo vartotojo vadove, elektroniniu formatu 
pateikiamame „HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 

Paspauskite Print (spausdinti) 

Turedami nesiojamaj3.fotostudija.„HP Photosmart", kad ir kur butumete - namie ar 
kelioneje, nuotraukas galite spausdinti vienu mygtuko spustelejimu. 




Kaip isspausdinti nuotrauka^ 

1 . [ [vesties dekla. [dekite kelis nuotrauku_ popieriaus lakstus blizgiaja puse 
spausdintuvo priekio link. Jei naudojate popieriu_su skirtukais, dekite jo taip, kad 
skirtukai [ spausdintuva. patektu_ paskiausiai. 

2. Sureguliuokite popieriaus plocio kreiptuva_taip, kad jis priglustu_ prie popieriaus 
krastu_, bet jo nesulenktq. 

3. Isjunkite kamera. ir prijunkite ja_ prie spausdintuvo. Prijungus kamera. abu 
nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" komponentai - kamera ir 
spausdintuvas - [sijungia automatiskai. Jei ne[sijungtu_, spustelekite spausdintuvo 
jungimo mygtuka^. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" 



4. Rodyklemis 4 issirinkite nuotrauka^, kuria. norite isspausdinti, ir spustelekite 
Print (spausdinti) - bus spausdinama pirmoji nuotrauka. Kad isspausdintumete 
daugiau egzemplioriu_, vel paspauskite mygtuka. Print (spausdinti). 

Daugiau informacijos apie spausdinimaj spausdinimajs kitu_ [renginiu_ ir nuotrauku_ 
paskirstyma. naudojantis funkcija „HP Instant Share" (sparcioji paskirsta) ieskokite 
Spausdintuvo vartotojo vadove, elektroniniu formatu tiekiamame „HP Photosmart" 
vartotojo vadovo CD. 

Issamesnes informacijos paieska 

Su nauja nesiojamaja fotostudija „HP Photosmart 420 series", be dabar skaitomos 
Greito parengimo darbui instrukcijos, komplektuojami tokie dokumentai: 

• Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" spausdintuvo 
vartotojo vadovas: aprasomos pagrindines spausdintuvo funkcijos, aiskinama, 
kaip j[ naudoti neprijungus prie kompiuterio, informuojama, kaip spresti iskilusias 
problemas. Sis vadovas prieinamas elektroniniu formatu, „HP Photosmart" 
vartotojo vadovo CD. 

• „HP Photosmart" ekrane pateikiamas spausdintuvo zinynas: aprasoma, kaip 
naudoti spausdintuvo kartu su kompiuteriu, informuojama, kaip spresti 
programmes [rangos problemas. Programing [ranga. [renkite is „HP Photosmart" 
programmes [rangos CD. 

[reng§ kompiuteryje „HP Photosmart" programing [ranga. galesite perziureti 
ekrane rodoma. spausdintuvo zinyna_: 

- Jei dirbate su sistemos „ Windows" kompiuteriu, is Start (pradeti) meniu 
isrinkite Programs (programos) (jei dirbate su operacine sistema ..Windows 
XP", rinkites All Programs (visos programos)) > HP > „HP Photosmart 420 
series" > Photosmart Help („Photosmart" zinynas); 

- Jei dirbate su ..Macintosh" kompiuteriu, ieskiklyje rinkites Help (zinynas) 
> Mac Help („Mac" zinynas), tada Library (biblioteka) > HP Photosmart 
Printer Help for Macintosh (..Macintosh" spausdintuvo zinynas). 

• Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" kameros vartotojo 
vadovas: aiskinama, kaip nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" kamera 
daryti nuotraukas, aprasomos sudetingesnes kameros funkcijos, problemu_ 
sprendimo budai ir informuojama, kaip ja_priziureti. Sis vadovas prieinamas 
elektroniniu formatu, „HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 

Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" dalys 

Siame skyriuje informuojama apie [vairius nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 
420 series" komponentus. 



Greitas parengimas darbui su nesiojamaja fotostudija „HP Photosmart 420 series" 
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1 skyrius 




Vaizdas is priekio (spausdintuvas uzdarytas) 



1 


Valdymo skydelis: is cia valdomos pagrindines spausdintuvo funkcijos. 


2 


Kameros prijungimo lizdo dangtelis: kad kamera^ prijungtumete prie spausdintuvo, 
atidarykite j[. 


3 


Isvesties deklas: atverkite j[, jei ketinate spausdinti arba prie kameros jungties, esancios 
priekineje spausdintuvo dalyje, prijungti „PictBridge" atestuota^skaitmenin^ kamera^arba 
pasirinktin[ „HP Bluetooth" belaid[ spausdintuvo adapter[. Jis taip pat turetu_ buti atvertas, jei 
norite naudotis spausdintuvo nuotolinio valdymo pultu. 
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Vaizdas is priekio (spausdintuvas atvertas) 



1 


[vesties deklas: cia dekite popieriaus. 


2 


[vesties deklo ilgintuvas: istraukite j[, kad prilaikytu_ popieriu_. 


3 


Popieriaus plocio kreiptuvas: kad popieriaus padetis buru_tinkama, pastumkite j[ prie 
popieriaus sonines dalies. 


4 


Spausdinimo kasetes dureles: atidarykite jas, jei reikia [deti arba isimti spausdinimo 
kaset§. 


5 


Isvesties deklas (atvertas): cia spausdintuvas tiekia spaudinius. 


6 


Kameros prievadas: prie sio prievado junkite „PictBridge" atestuota.skaitmenin§ kamera^ 
arba pasirinkta. „HP Bluetooth" belaid[spausdintuvo adapter[. 


7 


Rankenele: istraukite ja_, kai reikia nesti spausdintuva_. 




Uzpakaline spausdintuvo dalis 



USB jungtis: cia junkite spausdintuva_ prie kompiuterio su kartu tiekiamu USB kabeliu. 
Vaizdo jungtis: cia junkite vaizdo kabel[, kad pertelevizoriiiperziuretumete vaizdus. 



Maitinimo laido lizdas: cia junkite maitinimo laida.. 



Greitas parengimas darbui su nesiojamaja fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 
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1 skyrius 




Indikatoriq lemputes 



1 


Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius: nuolat svyti zalia spalva, kai pasirinktinis 
akumuliatorius visiskai [krautas, bliksi akumuliatoriui kraunantis. 


2 


Ijungimo indikatorius: nuolat svyti zalia spalva, kai spausdintuvas jjungtas, bliksi 
spausdintuva_ jjungiant arba isjungiant. 


3 


Busenos indikatorius: bliksi raudona sviesa, jei [vyksta klaida arba prireikia vartotojo 
veiksmu_. Problem^ apibudina pranesimas apie klaida^, rodomas kameros ekrane. 


4 


Spausdinimo indikatorius: nuolat svyti zalia sviesa, kai spausdintuvas parengtas 
spausdinti, bliksi zalia sviesa, kai spausdintuvas spausdina. 


5 


Vaizdo busenos indikatorius: nuolat svyti zalia sviesa, kai per prijungt^televizoriu_ziurite 
nuotraukas 
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Valdymo skydelis 



Jungimo mygtukas: spauskite, kad jjungtumete arba isjungtumete spausdintuva_. 
(rasymo mygtukas: spauskite, kad jrasytumete nuotraukas [ kompiuter[ is kameros, 
prijungtos prie spausdintuvo. 



Mastelio keitimo mygtukas: kad jjungtumete mastelio keitimo veiksena_, spauskite 
mygtuka_+. Kiekvienas tolesnis spustelejimas didina mastelio lygj. Jei mastelio mygtuka_ + 
spustelesite tada, kai rodomos nuotrauku_miniatiuros, esama nuotrauka bus parodyta visu 
dydziu. Spustelej§ mygtuka_-tada, kai rodoma padidinta nuotrauka, mastelio lygj 
sumazinsite. Spustelejus mygtuka. -, kai rodoma nuotrauka visu dydziu, vienu metu kaip 
miniatiuros bus rodomos kelios nuotraukos. 



Zvalgymo mygtukai: siais rodyklemis pazymetais mygtukais galima perziureti nuotraukas 
arba zvalgytis po meniu. Kad atvertumete arba uzvertumete meniu arba isrinktumete 
meniu parinkt[, spustelekite OK (gerai). 



Spausdinimo mygtukas: paspauskite mygtuka_, kad isspausdintumete esama. nuotrauka.. 
Kiekvienu kitu spustelejimu vel bus spausdinama ta pati nuotrauka. 



Atsaukimo mygtukas: paspauskite, kad sustabdytumete spausdinimo veiksma_. 



Vaizdo mygtukas: spauskite, kad pakeistumete nuotrauku perziuros priemon^ - prijungto 
televizoriaus monitoriii pakeistumete kameros ekranu, ir atvirksciai. Spausdintuvas prie 
televizoriaus turi buti prijungtas kartu tiekiamu vaizdo kabeliu. 



Greitas parengimas darbui su nesiojamaja fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 
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1 skyrius 




Bendrosios informacijos apie nuotraukas langas 



1 


„HP Instant Share" busena: rodo skaiciii nuotrauku_, isrinktu_ platinti naudojantis funkcija 
„HP Instant Share" (sparcioji paskirsta) (jei tokiu_yra). Daugiau informacijos rasite Kameros 
vartotojo vadove. 


2 


DPOF spausdinimo busena: rodo skaicin kameroje jau isrinktii nuotrauku_, kurios bus 
spausdinamos su sistema DPOF. 


3 


Akumuliatoriq indikatorius: rodo kameros akumuliatoriii (virsuje) ir, jei [detas, 
pasirinktinio „HP PhotoSmart" vidinio akumuliatoriaus (apacioje) [krovos lyg[. 


4 


Pranesimii sritis: joje rodomi su spausdintuvu susij§ pranesimai. 


5 


Zvalgymo rodykles: sios rodykles rodo, kad yra kitu_ nuotrauku_, po kurias galima narsyti 
paspaudus spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus ^ arba 


6 


Rasalo lygio indikatorius: rodo spausdinimo kasetes rasalo lyg[. 




Spausdinamii nuotraukq langas 



Spausdinimo langelis: varnele zymi dabar spausdinama^ nuotrauka^ ir nurodo 
egzemplioriu_ skaiciu_. 



Eiles numeris: rodo esamos nuotraukos eiles numer[ ir visu_ kameros atmintineje esanciij 
nuotrauku_ skaiciii. 
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Vidinio akumuliatoriaus skyrius 



1 


Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis: atverkite s[ spausdintuvo apacioje esant[ dangtel[ ir 
[dekite pasirinktin[„HP PhotoSmart" vidin[ akumuliatoriii. 


2 


„HP PhotoSmart" vidinis akumuliatorius: jei sis akumuliatorius visiskai [krautas, galima 
isspausdinti apie 75 nuotraukas. Akumuliatoriiiturite [sigyti atskirai. 


3 


Vidinio akumuliatoriaus skyrius: cia dekite pasirinktin[„HP PhotoSmart" vidin[ 
akumuliatorin. 


4 


Akumuliatoriaus skyriaus mygtukas: pastumkite, jei norite atlaisvinti skyriaus dangtel[. 
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Kameros priekine dalis 



1 


Mikrofonas: [raso garso [rasus, kurie priskiriami nuotraukoms, ir garsin§ vaizdo [rasiidal[. 


2 


Delsos laikmatis / filmavimo indikatorius: kai ijungta kameros delsos laikmacio 
veiksena, bliksi skaiciuojant laika^ pries fotografuojant arba [rasant filma^. Kai filmuojama, 
svyti nuolat. 


3 


Blykste: naudokite papildomai objektui apsviesti, kad pageretii nuotraukos kokybe. 


4 


Maitinimo adapterio jungtis: cia [ kamerajunkite pasirinktin[ HP kintamosios sroves 
maitinimo adapter[. 


5 


USB jungtis: kartu tiekiamu USB kabeliu sujunkite kamera^su kompiuteriu arba su bet 
kuriuo „PictBridge" atestuotu spausdintuvu. 


6 


Kameros prijungimo lizdas: galite kamera^prijungti prie kameros prijungimo lizdo. 


7 


Trikojo lizdas: galite kamera^pritvirtinti ant trikojo. 
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Kameros uzpakaline dalis 



1 


Vaizdo ieskiklis: leidzia kadruoti nuotrauku_ar vaizdo klipu_objektus. 


2 


Vaizdo ieskiklio indikatoriai: filmuojant virsutinis indikatorius nuolat svyti raudona 
sviesa. AF indikatorius nuolat svyti zalia sviesa, kai uzrakto mygtukas pusiau nuspaustas, 

L. y. KdlllGld [Jdlfcrliyid lUlUyidlUUU, dlUd l\dl UZIdl\lU [llyyiUI\db vlblbftdl MUbpdUbldb, L. y. 

nufotografuota sekmingai. AF indikatorius bliksi zalia sviesa, kai pusiau arba iki galo 
nuspaudus uzrakto mygtuka_ kyla zidinio nustatymo problem^, dar ne[krauta blykste arba 
kamera apdoroja vaizda^ Jei bliksi abu indikatoriai - [vyko klaida, kamera nefotografuos. 


3 


Tiesioginio vaizdo mygtukas: jjungia ir isjungia kameros ekrano tiesioginio vaizdo 
funkcija_. 


4 


Perziuros mygtukas: kameros ekrane jjungia arba isjungia perziuros veiksena^ 


5 


Ma iti nimn inH i Lotnrii ic m inlat c\/\/ti kai kamora iiiinnta Ha7nai Hlilrci kai kamora 
IVId 1 LI 1 1 1 1 1 1 kj 1 1 IUI IVdlUI 1 Uo . MUUIal ovyU, i\a\ l\alllt!la [JUMLjlci. UaZ.1 lal UIII\ol, r\dl rxdllltrla 

issijungia del nepakankamos akumuliatoriu_energijos, retai blyksi, kai kameros 
akumuliatoriai kraunami pasirinktiniu HP kintamosios sroves maitinimo adapteriu. 


6 


Dviejq padecii{ jungiklis: juo kamera jjungiama ir isjungiama. 


7 


Mastelio keitimo svirtele: fotografuojant keicia mastelio lyg[ is plataus kampo padeties [ 

lolclOlUy I d Id VII [IU pdUcL[. r\dl [JUIiyid pclZIUlUb Volftbclld, ydlllfc? pclZIUIcLI 1 IUULI dUKL^ 

miniatiuras arba padidinti nuotraukas. 


8 


Rieso dirzelio laikiklis: galite rieso dirzel[ pritvirtinti prie kameros. 


9 


Atminties indikatorius: daznai blyksi, kai jrasoma jvidin§ atmintin^ arba atminties kortel§. 


10 


Zvalgymo mygtukai: siais rodyklemis pazymetais mygtukais galima perziureti 
nuotraukas arba zvalgytis po meniu. Kad atvertumete arba uzvertumete meniu arba 
isrinktumete meniu parinkt[, spustelekite OK (gerai). 


11 


Ekranas: kai jjungta tiesioginio vaizdo veiksena, galite kadruoti nuotraukas ir vaizdo 
klipus, o kai jjungta perziuros veiksena - perziureti juos. 


12 


„HP Instant Share" (sparcioji paskirsta)/spausdinimo mygtukas: kameros ekrane 
jjungiamas ir isjungiamas „HP Instant Share" (sparcioji paskirsta) meniu. 


13 


Laikmacio / sparciosios eigos mygtukas: galite pasirinkti kameros parinktis: Normal 
(jprasta veiksena), Self-Timer (delsos laikmatis), Self-Timer - 2 Shots (delsos laikmatis 
esant 2 kadru_ veiksenai) ir Burst (sparcioji eiga); tai priklauso nuo modelio (parinktis 
Burst (sparcioji eiga) galima ne visuose kameros modeliuose). 


14 


MODE (veiksena) mygtukas: galite pasirinkti is skirtingu_fotografavimo veiksenu_. 


15 


Blykste: galite pasirinkti is skirtings blykstes nuostatii. 



Greitas parengimas darbui su nesiojamaja fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



19 



1 skyrius 




Kameros virsus 



1 


Uzrakto mygtukas: juo galima fokusuoti irfotografuoti, [rasyti garso klipus. 


2 


Vaizdo mygtukas: pradeda ir baigia [rasyti vaizdo klipa,. 
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Nuotolinio valdymo pultas 



1 


Vaizdo mygtukas spauskite, kad pakeistumete nuotrauka perziuros priemon§ - 
prijungto televizoriaus monitoriu_ pakeistumete kameros ekranu, ir atvirksciai. 


2 


Paleidimo / pauzes mygtukas ►/ f paspauskite, kad pakeistumete rodymo veiksena^- 
nuotrauku_ rodymo paeiliui veiksena^ keiskite nuotrauku_ rodymo pavieniui veiksena, ir 
atvirksciai. 


3 


Zvalgymo mygtukai: siais rodyklemis pazymetais mygtukais galima perziureti nuotraukas 
arba zvalgytis po meniu. Kad atvertumete arba uzvertumete meniu arba isrinktumete 
meniu parinkt[, spustelekite OK (gerai). 


4 


Mastelio didinimo mygtukas <n: spustelekite, kad jjungtumete mastelio keitimo veiksena^. 
Kiekvienas tolesnis spustelejimas didina mastelio lyg[. Jei mastelio mygtuk^+ spustelesite 
tada, kai rodomos nuotraukii miniatiuros, esama nuotrauka bus parodyta visu dydziu. 


5 


Mastelio mazinimo mygtukas a : spustelej§ mygtuka^ - tada, kai rodoma padidinta 
nuotrauka, mastelio lyg[ sumazinsite. Paspaud§ mygtuka^ -, kai nuotrauka rodoma visu 
dydziu, gausite nuotrauku_miniatiurnvaizda^. 


6 


Pasukimo mygtukas -fg: paspauskite mygtuk% kad pasuktumete esama^ nuotrauka^. 
Mygtukas neveikia, jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas. 


7 


Spausdinimo mygtukas qj: paspauskite mygtuka_, kad isspausdintumete esama^ 
nuotrauka^. Kiekvienu kitu spustelejimu vel bus spausdinama ta pati nuotrauka. 


8 


HP Instant Share h : spustelej^ atversite kameros langa^ Share Menu (paskirstos meniu). 
Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 



Galimi priedai 

[renginiui „HP Photosmart 420 series" skirti kai kurie priedai, kuriais naudojantis 
patogiau spausdinti bunant bet kurioje vietoje bet kuriuo metu. Kai kuriuose 
regionuose siu_ priedu_ gali nebuti. 

• „HP Photosmart" vidinis akumuliatorius: jei turite „HP Photosmart" vidin[ 
akumuliatoriu_, galite pasiimti spausdintuva^bet kur. 

• Kompaktiskq spausdintuvq „HP Photosmart" lagaminelis: lengvas patvarus 
spausdintuvo lagaminelis, kad butu_ patogu spausdinti kelioneje. 
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1 skyrius 



• „HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo adapteris: „HP Bluetooth" belaidis 
spausdintuvo adapteris jungiamas [nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" 
priekineje dalyje esancia_ kameros jungt[ - tada spausdinant galima naudotis 
belaide technologija ..Bluetooth". 

• „HP Photosmart M-series" sparciojo [krovimo komplektas: ypac lengvas 
nesiojamasis kroviklis, kameros deklas irketuri dideles talpos [kraunamieji AA 
NiMH akumuliatoriai. 

• Kamerq „HP Photosmart M-series" 3,3 V kintamosios sroves maitinimo 
adapteris „HP Photosmart": vienintelis M serijos kameroms tinkamas maitinimo 
adapteris. 

• „HP Photosmart" atminties korteles SD: papildoma [vairios talpos atmintine. 

• „HP Photosmart M-series" kameros deklai: sukurti „HP Photosmart M-series" 
kamerai saugoti. Deklai gaminami [vairiu_ stiliq. 

Daugiau informacijos ieskokite nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart 420 series" 
spausdintuvo ir kameros vartotojo vadovuose, elektroniniu formatu pateikiamuose 
„HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 

Informacija apie akumuliatorius 

Nesiojamoji fotostudija „HP Photosmart 420 series" komplektuojama su kameros 
akumuliatoriais ir nuotolinio valdymo pultu. Atskirai galima [sigyti pasirinktin[ 
„HP Photosmart" vidin[ spausdintuvo akumuliatoriq. [rengto „HP Photosmart" vidinio 
akumuliatoriaus busena_rodo ir spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius, esantis 
valdymo skydelyje, ir indikatorius, esantis kameros ekrane: 

nesiojamoji fotostudija jjungta [ kintamosios sroves maitinimo tinkla^ 

• jei akumuliatorius visiskai [krautas, spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius 
svyti, jei akumuliatorius kraunama - bliksi 

• Kameros ekrane rodoma akumuliatoriaus su kistuku piktograma, jei 
akumuliatorius visiskai [krautas, animuota akumuliatoriaus piktograma rodoma 
akumuliatoriui kraunantis 

Nesiojamoji fotostudija maitinama is akumuliatorin 

• Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius nesviecia. 

• Jei akumuliatorius visiskai [krautas, kameros ekrane nieko nerodoma. 

• Kameros ekrane rodomos piktogramos, kai akumuliatorius [krautas mazai, labai 
mazai ir kai jis visiskai issikroves. Kameros ekrane taip pat rodomi pranesimai. 

Daugiau informacijos apie kameros akumuliatorius ieskokite Kameros vartotojo 
vadove, elektroniniu formatu pateikiamame „HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 

Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" nuotolinio valdymo pultas skirtas valdyti 
spausdintuva_tuo metu, kai perprijungta_televizoriu_perziurite nuotraukas. Sis 
nuotolinio valdymo pultas maitinamas is kartu tiekiamo CR2025 akumuliatoriaus, kur[ 
reikia [deti [ pulta_. Daugiau informacijos ieskokite Kaip akumuliatoriu_ [deti [ nuotolinio 
valdymo pulta_. 
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Nesiojamosios fotostudijos meniu 



[ nesiojamosios fotostudijos meniu [traukta daug ypatybiq, susijusiu. su nuotrauki[ 
perziura irspausdinimu, pagalbos gavimu ir kt. Suaktyvintas meniu pasirodo ekrane ir 
uzdengia esama_nuotrauka_. Nesiojamosios fotostudijos meniu aktyvinami per 
kameros ekrano virsuje rodomas sietuvo sakneles. Jei kamera prie kameros 
prijungimo lizdo neprijungta, meniu parinktys buna kitokios. Daugiau informacijos 
rasite Kameros vartotojo vadove. 



thtt 




Nesiojamosios fotostudijos meniu sakneles 



1 


Print Menu (spausdinimo meniu) 


2 


Perziuros meniu 


3 


Paskirstos meniu 


4 


Sarankos meniu 


5 


Zinyno meniu 



\ ■ t Patarimas [ nesiojamosios fotostudijos meniu [traukta daug naudingu. 

"V" komandu. ir parinkciii, taciau daznai naudojamas funkcijas, pvz., spausdinimo, 

paprastai galima jjungti vienu spausdintuvo valdymo skydelio mygtuko 

spustelejimu. 



Kad pasinaudotumete nesiojamosios fotostudijos meniu: 

1. Prijunkite kamera. prie kameros prijungimo lizdo, esancio spausdintuvo virsuje. 

2. Kad prieitumete meniu, paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuka^OK 
(gerai). Rodoma [vestis Print Menu (spausdinimo meniu). 



Kad apziuretumete kitus meniu: 

• Kad apziuretumete meniu sa/asa. (jis atveriamas sakneliq pavidalu kameros 
ekrano virsuje), paspauskite spausdintuvo mygtukus 4 arDa Kiekvieno meniu 
parinktys prieinamos paspaudus mygtukus i arba T. Neaktyvios meniu 
parinktys pritemdomos. 

• Parinktis isrenkama spustelejus OK (gerai). 
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Kad pereitumete [kita. meniu, spaudykite mygtuka_Atol, kol bus isrinkta esamo 
meniu saknele, tada mygtuku h| arba p- narsykite po meniu sakneles. 
Kad iseitumete is meniu, esamame meniu rinkites EXIT (iseiti) ir spustelekite OK 
(gerai). Taip pat galite spaudyti mygtuka. A. tol, kol bus isrinkta esamo meniu 
saknele, tada spustelekite OK (gerai). 



Print Menu (spausdinimo meniu) 

- Remove Red Eyes (pasalinti raudonu. akiu_ efektaj: rinkites, kad rodomoje 
nuotraukoje pasalintumete raudonu_akiu_efekta_. Jei si meniu parinktis 
sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima. 

- Print All (spausdinti visas): rinkites, jei norite atverti funkcijos „Print AN" 
(spausdinti visas) parinktis. Kad isspausdintumete visas kameroje esancias 
nuotraukas be parasciu_po viena. puslapyje, isrinkite Full Size (visas dydis) ir 
spustelekite OK (gerai). Taip pat galite nuotrauku_ issispausdinti ir pasirink§ 
tok[ isplanavima_: 2 Photos per Page (2 nuotraukos puslapyje), 4 Photos 
per Page (4 nuotraukos puslapyje) arba Print Index (spausdinti kortelej. Jei 
reikia pagalbos, kad sia ypatybe pasinaudotumete, rinkites Help (zinynas) ir 
spustelekite OK (gerai). 

- Print New (spausdinti naujaj: rinkites, jei norite atverti funkcijos „Print New" 
(spausdinti naujaj parinktis. Kad issispausdintumete nauju. nuotrauku_, 
nufotografuotu. po to, kai kamera paskutin[ karta_buvo prijungta prie 
spausdintuvo, po viena. puslapyje, rinkites Full Size (visas dydis) ir 
spustelekite OK (gerai). Issispausdinkite nuotrauku_ ir pasirink§ tok[ 
isplanavima^: 2 Photos per Page (2 nuotraukos puslapyje), 4 Photos per 
Page (4 nuotraukos puslapyje) arba Print Index (spausdinti kortelej. Jei 
reikia pagalbos, kad sia ypatybe pasinaudotumete, rinkites Help (zinynas) ir 
spustelekite OK (gerai). 

Passport Photo (paso nuotrauka): rinkites, kad atvertumete funkcijos 
„Passport Photo" (paso nuotrauka) parinktis. Pasirinkite paso nuotraukos 
formataj 2 x 2 in, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm 
arba45 x 55 mm, tada spustelekite OK (gerai). Jei reikia pagalbos, kad sia 
ypatybe pasinaudotumete, rinkites Help (zinynas) ir spustelekite OK (gerai). 
Jei siuo metu nuotrauku_ neziurite, si meniu parinktis sulaikyta. 

- Print test page (spausdinti bandomaji puslap[): rinkites, kad 
isspausdintumete bandomaji puslap[, kuriame bus informacijos apie 
spausdintuva_, kuri pravers ieskant gedimq. 

- Clean cartridge (valyti kasetej: rinkites, kad isvalytumete spausdinimo 
kaset§. 

- Align cartridge (islygiuoti kasetej: rinkites, kad islygiuotumete spausdinimo 
kaset§. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

Playback Menu(perziuros meniu): Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo 
vadove. 

- Delete (salinti): spustelekite, kad atverti [vairias salinimo funkcijos parinktis. 
Is kameros galite pasalinti rodoma. nuotrauka. arba visas nuotraukas. Si 
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parinktis taip pat leidzia formuoti vidin§ atmintin§ arba atminties kortel§ (jeigu 
ji jdeta). 

- Remove Red Eyes (pasalinti raudonu. akiu. efektaj: rinkites, kad rodomoje 
nuotraukoje pasalintumete raudonu.akiu.efekta_. Jei si meniu parinktis 
sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima. 

Rotate (pasukti): rinkites, kad pasuktumete rodoma. nuotrauka.. Jei siuo metu 
nuotrauku. neziurite arba jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas, si meniu 
parinktis sulaikyta. 

- Record Audio (jrasyti garsaj: jei kamera prijungta prie spausdintuvo, 
parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

• Share Menu (paskirstos meniu): rinkites, kad prieitumete galimas kameros 
„HP Instant Share" (sparcioji paskirsta) ypatybes. Daugiau informacijos rasite 
Kameros vartotojo vadove. 

Print 1 copy (spausdinti 1 egzemplioriuj: jei kamera prijungta prie 
spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros 
vartotojo vadove. 

- Print 2 copy (spausdinti 2 egzempliorius): jei kamera prijungta prie 
spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros 
vartotojo vadove. 

- „HP Instant Share" Setup (sparciosios paskirstos saranka): rinkites, kad 
kameroje [rengtumete „HP Instant Share" (sparcioji paskirsta) priemon§. 
Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

• Setup Menu (sarankos meniu): Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo 
vadove. 

- Display Brightness (vaizdo skaistis): kad lango vaizdo kontrasta. 
priderintumete pagal esamas stebejimo sajygas, rinkites parinktis Low 
(mazas), Medium (vidutinis) arba High (didelis). Jei nustatysite Low 
(mazas), pailges kameros akumuliatoriaus veikimo laikas. 

- Camera Sounds (kameros garsai): paspauskite On (jjungta) arba Off 
(isjungta), kad jjungtumete arba isjungtumete kameros garsus. Tai kameros 
garsai, skleidziami fotografuojant, jjungiant kamera. arba spaudziant mygtuka.. 

- Live View Setup (tiesioginio vaizdo saranka): rinkites, kad reguliuotumete 
kameros tiesioginio vaizdo parinkt[- Live View On (tiesioginis vaizdas 
jjungtas) arba Live View Off (tiesioginis vaizdas isjungtas). Taip nustatoma, 
ar pirma.karta. u un gta kamera rodys tiesiogin[ vaizda^ar ne. Tiesioginio vaizdo 
parinktis leistina, jei kamera neprijungta prie spausdintuvo. 

- Date/Time (data/laikas): rinkites, kad kamerai pakeistumete datajr laika_. 

- USB Configuration (USB saranka): issirinkite, kad nustatytumete, ar USB 
kabeliu su kompiuterio sujungta kamera bus rodoma kaip Digital Camera 
(skaitmenine kamera) ar kaip Disk Drive (disku_ [taisas). Kai kamera prie 
spausdintuvo prijungta per prijungimo lizda_, ji visada rodoma kaip 
skaitmenine kamera, ir [ja. negalima rasyti is kompiuterio. 

- TV Configuration (televizoriaus saranka): rinkites, kokiu formatu siu_sti 
vaizdo signalaj prijungta. televizoriu_: NTSC ar PAL. Kamera nustatyta siusti 
NTSC arba PAL formato vaizdo signala. pagal kalbajr region^ kuriuos 
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isrinkote nustatydami kamera^. NTSC formatas daugiausia naudojamas 
Siaures Amerikoje ir kai kuriuose Pietu_ Amerikos regionuose, taip pat 
Japonijoje, Korejoje ir Taivane. PAL formatas naudojamas Europoje, 
Urugvajuje, Paragvajuje, Argentinoje ir kai kuriuose Azijos regionuose. Jei 
televizorius priima nebudingus jusu_regionui vaizdo signalus, keiskite sia. 
nuostata^. 

- Language (kalba) (rodo veliaveles piktograma): rinkites, kad pakeistumete 
kalbos nuostata_. 

- Move Images to Card (perkelti nuotraukas [ kortelej: rinkites, kad 
nuotraukas is kameros vidines atmintines perkeltumete [ kameroje esancia. 
atminties kortel§. [ kamera. [dejus atminties kortel§ visos naujos nuotraukos 
[rasomos tik [ja_, ir jokios kameros vidineje atmintineje laikomos nuotraukos 
nebus matomos, kol neisimsite korteles. Jei norite visas nuotraukas is 
kameros perkelti [kompiuter[, pirmiausia per sia_parinkt[ perkelkite 
nuotraukas is kameros vidines atmintines [atminties kortel§. Jei vidineje 
atmintineje nera nuotrauku_ arba jei kameroje nera korteles, si meniu parinktis 
sulaikyta. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 

Help Menu (zinyno meniu): daugiau pagalbines informacijos, kaip naudotis 
kamera, rasite Kameros vartotojo vadove. 

Top Ten Printing Tips (desimt svarbiausiu_ patarimq, kaip spausdinti): 

rinkites, kad perskaitytumete desimt svarbiausiu_ patarimu_, kaip spausdinti. 

Printer Accessories (spausdintuvo priedai): rinkites, kad pasiskaitytumete 

apie galimus spausdintuvo priedus. 

- Printer Control Panel (spausdintuvo valdymo skydelis): rinkites, kad 
pasiskaitytumete apie spausdintuvo valdymo skydel[. 

- Print Cartridge (spausdinimo kasete): rinkites, kad pasiskaitytumete apie 
spausdinimo kasetes naudojima^. 

- Loading Paper (popieriaus [dejimas): rinkites, kad pasiskaitytumete, kaip 
[deti popieriaus. 

Clearing Paper Jams (popieriaus strigciu_salinimas): rinkites, kad 
pasiskaitytumete, kaip pasalinti popieriaus strigt[. 

- PictBridge cameras („PictBridge" kameros): rinkites, kad pasiskaitytumete, 
kaip su spausdintuvu naudoti „PictBridge" kameras. 

- Connecting to a TV (prijungimas prie televizoriaus): rinkites, kad 
pasiskaitytumete, kaip spausdintuva_prijungti prie televizoriaus. 

- Saving Images (nuotrauku_ [rasymas): rinkites, kad pasiskaitytumete, kaip 
nuotraukas [rasyti [ prijungta. kompiuter[. 

- Printer Battery (spausdintuvo akumuliatorius): rinkites, kad 
pasiskaitytumete, kaip su spausdintuvu naudoti pasirinktin[ 
„HP Photosmart" vidin[ akumuliatoriu_. 

- Traveling with the printer (kelioneje su spausdintuvu): rinkites, kad 
perskaitytumete patarimus, kaip naudotis spausdintuvu kelioneje. 

- Getting assistance (kaip gauti pagalbaj: rinkites, kad pasiskaitytumete, kaip 
gauti pagalbos naudojantis spausdintuvu. 

- EXIT (iseiti): isrinkite ir spustelekite OK (gerai), kad iseitumete is esamo 
meniu. 
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2 Techniniai duomenys 



Siame skyriuje isvardijami minimalus sistemos reikalavimai „HP Photosmart" 
programinei [rangai [rengti ir teikiami kai kurie nesiojamosios fotostudijos 
spausdintuvo techniniai duomenys. Daugiau informacijos apie kameros techninius 
duomenis ieskokite Kameros vartotojo vadove, elektroniniu formatu teikiamame 
„HP Photosmart" vartotojo vadovo CD. 

Sistemos reikalavimai 



Komponentas 


Kompiuteris su 
„Windows" sistema, 

m in! m 1 1 m a c 
1 Mil 1 II IIUI lido 


..Macintosh" 

kompiuteris, minimumas 


Operacine sistema 


..Microsoft Windows 98", 
„zuuu nroTcSSionai , „ivie , 
„XP Home" ir 
„XP Professional" 


Nuo „Mac OS X 10.2.3" iki 

„ I U.O.X 


rruucbunua 


Intol® Pentium® II" /arhca 
..llllcl reMllUITI II ^clIDd 

atitinkamas) arba 
naujesnes versijos 


OO dIUd I IdUJCOl lfcJb VfcJIblJUb 


Laisvosios kreipties 
atmintine (RAM) 


64 MB (rekomenduojama 
128MB) 


128 MB 


Laisva disko atmintis 


500 MB 


150 MB 


Ekranas 


800 x 600, 16 bitu.arba 
naujesnes versijos 


800 x 600, 16 bitu.arba 
naujesnes versijos 


Kompaktiniq diskq (CD- 
ROM) [taisas 


4x 


4x 


Narsykle 


..Microsoft Internet 
Explorer 5.5" arba 
naujesnes versijos 





Spausdintuvo techniniai duomenys 



Kategorija 


Techniniai duomenys 


Jungiamumas 


Sparcioji atmintine USB 2.0 




PictBridge: naudojant jungt[, esancia_priekineje 




kameros dalyje 




Bluetooth: ..Microsoft Windows XP Home" ir 




„XP Professional" 
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(tgsinys) 



Kategorija 


Techniniai duomenys 


Vaizdo rinkmenos formatai 


„JPb(j Baseline 


Parastes 


Virsutine - 0,0 mm (0,0 in), apatine - 0,0 mm 
(0,0 in), Kairioji ir desinioji - 0,0 mm (0,0 in). 


Laikmenq formatai 


Nuotrauku_ popierius: 10 x 15 cm (4 x 6 in) 

Nuotrauku_ popierius su skirtukais: 10 x 15 cm su 
1 ,25 cm skirtuku (4 x 6 in su 0,5 in skirtuku) 

Kartotekos korteles: 10 x 15 cm (4 x 6 in) 

A6 formato korteles: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in) 

L dydzio korteles: 90 x 127 mm (3,5 x 5 in) 

L dydzio korteles su skirtukais: 90 x 127 mm su 
12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 in su 0,5 in skirtuku) 

Nuotrauku_ popierius: 10 x 30 cm (4 x 30,48 cm) 

Spausdinant is kompiuterio tinka ir tokie laikmenu_ 
formatai: „Hagaki": 10 x 20 cm (4 x 8 in), 
10 x 30 cm (4 x 12 in) 


Laikmenq tipai 


Popierius (nuotraukuj 

Korteles (kartotekos, A6, L dydzio) 


Aplinkos sajygos 


Maksimalus reikalavimai darbo metu: 5-40 C 
(41-104 F), santykinis dregnumas - 5-90 % 

Rekomenduojami reikalavimai darbo metu: 15- 

35 C (59-95 F), santykinis dregnumas - 20-80 % 


Popieriaus deklas 


Vienas 10 x 15 cm (4 x 6 in) formato nuotrauku_ 
popieriaus deklas 


Popieriaus deklo talpa 


20 lakstu_, maksimalus laksto storis - 292 urn 
(11,5 mil) 

Panoraminems nuotraukoms spausdinti - 10 
lakstu_ 10 x 30 cm (4 x 12 in) formato nuotrauku_ 
popieriaus (spausdinama tik is kompiuterio) 


Sunaudojama energijos 


JAV 

Spausdinant: 12,3 W 
Veikiant laisvaja eiga: 6,29 W 
Kai prietaisas isjungtas: 4,65 W 
Kitur 

opausainani. i i ,*f vv 
Veikiant laisvaja eiga: 5,67 W 
Kai prietaisas isjungtas: 4,08 W 
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Kategorija 


Techniniai duomenys 


Maitinimo [renginio modelio 
numeris 


HPdalis, Nr. 0957-2121 (Siaures Amerikoje), 100- 
240 V kint. srove (±10 %) 50-60 Hz (±3 Hz) 

HP dalis, Nr. 0957-2120 (kitur), 100-240 V kint. 
srove (±10 %) 50-60 Hz (±3 Hz) 


Spausdinimo kasete 


HP trispalvio rasalo (7 ml) 
HP trispalvio rasalo (14 ml) 
HP „Gray Photo" 

Pastaba Kaseciq, kurias galima naudoti su 
spausdintuvu, numeriai uzrasyti ant sio vadovo 
ketvirtojo virselio. 


Sparciosios atmintines USB 
2.0 tinkamumas 


..Microsoft Windows 98", ,,2000 Professional", „Me", 
„XP Home" ir „XP Professional" 

Nuo „Mac OS X 10.2.3" iki „1 0.3.x" 

HP rekomenduoja naudoti ne ilgesn[kaip 3 metru_ 
(10peduJUSBkabel[ 


vaizuu nnKmenos Turrnaiai 


^ylr^tir^n IDPfl A\/l" 
„IVIOllOn Jrtb MVI 

„Motion JPEG Quicktime" 
MPEG-1 
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2 skyrius 



30 Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



3 HP klientq aptarnavimas 



-3Mj^ Pastaba HP paramos klientams tarnybu. pavadinimai [vairiose salyse / 
regionuose gali skirtis. 



Jei iskilo problema, atlikite tokius veiksmus: 

1 . Perskaitykite kartu su spausdintuvu gauta. dokumentacija.. 

2. Jei naudojantis dokumentacija problemos isspresti nepavyksta, apsilankykite 
www.hp.com/support, kur galesite: 

- Pasiekti paramos internetu puslapius 

- Issiqsti HP el. Iaiska.su savo klausimais 

- Susisiekti su HP techniku internetineje pokalbiu. svetaineje 

- Pasiziureti, ar nera programmes [rangos naujiniu. 

Pagalbos teikimo galimybes ir apreptis gali skirtis - tai priklauso nuo produkto, 
salies / regiono ir kalbos. 

3. Kreipkites [vietos pardaveja., is kurio [sigijote [rengin[. Jei sutriko spausdintuvo ar 
kameros technine [ranga, jums patars grazinti ja.ten, kur [sigijote. Ribotos 
garantijos laikotarpiu paslaugos nemokamos. Siam laikotarpiui pasibaigus uz 
paslauga_bus imamas mokestis. 

4. Jei problemos isspresti naudojantis ekrane pateikiamo zinyno ir HP tinklalapiu_ 
informacija nepavyko, paskambinkite [HP klientu_aptarnavimo jusu_saliai / 
regionui nurodytu telefonu. 



Nesiojamosios fotostudijos „HP Photosmart" garantijos laikotarpiu galesite gauti 
nemokama. parama. telefonu. Daugiau informacijos rasite garantijos pareiskime (yra 
pakuoteje), arba apsilank^ tinklalapyje www.hp.com/support susiraskite, kokia 
nemokamos paramos trukme. 

Pasibaigus nemokamos paramos telefonu terminui galesite gauti pagalbos is HP uz 
mokest[. Kad issiaiskintumete, kokia galima parama, susisiekite su HP pardaveju arba 
skambinkite savo salies / regiono paramos telefonu numeriu. 

Kad gautumete HP parama. telefonu, skambinkite nurodytu paramos telefonu numeriu. 
Uz telefono rysio paslaugas galioja [prasti mokesciai. 

Vakarq Europa: savo salies / regiono paramos telefonu numerius klientai is Austrijos, 
Belgijos, Danijos, Ispanijos, Prancuzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandu., 
Norvegijos, Portugalijos, Suomijos, Svedijos, Sveicarijos ir Jungtines Karalystes ras 
tinklalapyje www.hp.com/support. 

Kitos salys / regional: zr. paramos telefonu numeriu. sarasa. antrame sio vadovo 
virselyje. 




HP klientq aptarnavimas telefonu 
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3 skyrius 



Skambinimas 

[ HP klientu_ tarnyba_skambinkite budami prie savo kompiuterio ar spausdintuvo. 
Bukite pasireng§ suteikti tokia. informacijaj 

• Spausdintuvo modelio numeris (nurodytas priekineje spausdintuvo dalyje) 

• Spausdintuvo serijos numeris (nurodytas spausdintuvo apacioje) 

• Kameros modelio numeris (nurodytas kameros priekineje dalyje) 

• Kameros serijos numeris (nurodytas kameros apacioje) 

• Kompiuterio operacines sistemos tipas 

• Spausdintuvo tvarkykles versija 

- Jei dirbate su „Windows" operacines sistemos kompiuteriu: kad 
suzinotumete spausdintuvo tvarkykles versija^ desiniuoju klavisu spustelekite 
HP skaitmeninio vaizdavimo monitoriaus piktograma.„Windows" uzduociu_ 
juostoje ir rinkites About (apie) 

- Jei dirbate su „Macintosh" kompiuteriu, spausdintuvo tvarkykles versija. 
rasite spausdinimo dialogo lange. 

• Kameros ekrane arba kompiuterio monitoriuje rodomi pranesimai 

• Atsakymai [ tokius klausimus: 

- Gal situacija, del kurios skambinate, jau kartojasi? Gal galite ta. situacija. 
atpasakoti? 

- Gal mazdaug tuo metu, kai susidare tokia situacija, [rengete [ kompiuter[ 
kokia^nors naujajechnin§ ar programing [ranga.? 

Papildomos garantijos galimybes 

Uz papildoma.mokest[galimi isplestiniai spausdintuvo prieziuros planai. Apsilankykite 
svetaineje www.hp.com/support, issirinkite savo sal[/ regionajr kalba_, tada 
isnagrinekite paslaugu_ ir garantijos srit[, kur rasite informacijos apie isplestinius 
prieziuros planus. 
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Nesiojamoji fotostudija „HP PhotoSmart 420 series" 



Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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